JERZY NICHTIANOW 


Bulgar, 


ooracy milosnik Pol 


przezywszy lat 25, zmarl dnia 31 Marca 1891 r. na Klinice tutej- 
szego Uniwersytetu. 


Obrzed pogrzebowy odbedzie sie we Czwartek dnia 2-go Kwietnia b. r. o godzinie 4 popoludniu 
z Zaktadu klinicznego przy ulicy Kopernika wprost na miejsce wiecznego spoczynku, na który 
zapraszaja przyjaciele Zmarlego. 


| Zakład pogrzebowy „Pompes funebres A. Szafrańskiego w Krakowie. = Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


